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تعيين الأمين العام المساعد للحكومة ‏ - 


استقيل صاحب الحلالة الملك الحسن الثاني. بالديوان الملكى بالرباط السيد عبد 
الصادق ربيع » مدير دراسات التشريع بالأمانة العامة للحكومة؛ وعينه جلالته أمينا عاما 
مساعدا للحكومة . 

وقد خاطبه جلالة الملك بالكلمة التالية : 


السيد ربيع» نظرا للمرض الذي يعاني منه السيد عباس القيسي والذي نت نتمنى أن يكون قصيرا ‏ 
إن شاء الله بحثنا عن الشخص الذي يمكن أن نعينه كأمين عام مساعد للحكومة . 

وفي الحقنيقية فإن بحثنا لم يطل » لأنني أعرفك شخصيا من قديم واشتغلت معك من 972[ إلى 
نومتا هنا . 

والفراسة التي رأيتها فيك تأكدت ‏ والحمد لله عند جميع الناس الذين يعرفونك لا من ناحية 
تكوينك القانونيٍ» ولا من حيث استقامتك » ولا من القوة على العمل». لذاء نحن نعينك كأمين عام 
مسأعد »ء وبنفس المناسبة نطلي من الله الشفاء ء العاجل للسيد عباس القيسي . وأطلب منك بأن تشرع 


في مهامك ابتداء! من الغد علم| مني أنك ستقوم بها أحسن قيام . 27 
وكيفما كان الخال . ٠‏ فا أنت إلا فرع من شجرة . فأبوك رحمه الله خدم هذه البلاد كمحامي, 4 
وخدمها في الأمن خدمة المواطن الصالح» » فا أنت إلا نبات منه» بل انعكست فيك جميع خصاله. 2 
والله يوفقك في عملك مرة أخرى . 9 
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